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y> P»BMirth , C. D. 3. 

S2i Twafrit* ibttildiDg 
RochM^r 4» H««r York 

Dtmx Dr, Dmmmn^t 

Tkaak jtm for fomr ^ 21 X>«comlMMr 
c<»nm«ntiaf «a Iko roaoiso of taif rocont opoocii 
inrortWortk, T«bw. 


U gcmtiffiAi to ac^ yo«r awaroaooo 
<d th« Coenmmlot tinroiA ami X am teklag tka 
liborty of en<4o«iag a c^pf of ISm covniAoto 
t«xt wkich sboy ka of latoroat to yoa. 
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